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SUPER La RADIO S. A* - Medd. 53/3 F e 53/3 R, Teitsiem: bflFti places 230 V, ache rut o 90 V, caiodo IT5 Vi 6RA6 plarra 150 \, 
griglia 90 V; 6AT6 places 55 V; 6AQ5 place* 165 V, griglia 150 V, caiod® 6,6 V; 6X4 pWca 236 V, eatodo 175 V. Media fpequerua 

470 kc, Ondc medie da 600 kf. a 1200 kc. Onde cone 7,5, 12 t IS Me. 


8UPERLA S. A. - M«W. 53/3 F * 53 3 R 










































































































